申請 書 の 書き 方 ( DR-135DG で 申請 する 場合 
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と の 他 の 革 剖 計 に 間 定 る 和 作 に 3 
添付 図面 送信 機 系 続 図 に チェ ッ ク マ ー ク を 入れ る 


注 ) 空中 線 電 力 (定格 出力 ) 及び 周波 数 範囲 の 数 値 、 終 段 管 の 名 称 は 
申請 する 機種 の 定格 に 合わ せ て ご 記入 くだ さい 。 それぞれ の 情 
報 は 、 モ ー ビ ル 機 本体 の マニ ュ ア ル 、 申 請 の 手引 き を ご 参照 く 
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デジ タル ユニ ッ ト 『 町 - 40U 』 取 扱 説明 書 


取付 方 法 
1) 無線 機 の 底 ぶ た を 外し ます 。 
2) VCO ケー ス の 上 に 付属 の マジ ッ ク テ ー プ を 貼り 付け ます 。 
3) EJ- 40U の ハー ネス W8 を 無線 機 の コネ クタ ーCNO5 に 挿入 し ます 。 
4)EJ- 40U の 裏 に つい て いる マジ ッ ク テ ー プ と VCO ケ ー ス に 貼り 付け た マジ ッ ク 
テー ブ を あわ せ て 取り 付け ます 。 
5) 底 ぶ た を 取り 付け ます 。 


デジ タル モー ド の 設定 方 法 
1)FUNC キ ー を 押 し 、F が 表示 し て いる 間 に SQL キ ー 
を 押し ます 。 mi 
お 叫 ] の 表示 が 現われ 、 デ ジタル モー ド と な 月 厄 娘 
3) 同じ 操作 に て 通常 (アナ ログ ) モ ー ド に 戻り ます 。 


